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Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires et/ou des personnes 

chargees du controle des comptes 


SafeWorks S.a r.l. a depose en date du 03/01/2017 aupres du registre de commerce et des societes, les informations 
suivantes : 

Administrateurs / gerants 

Inscription 
FISHER Mark 


Adresse 

590, Madison Avenue 

39 

NY 10022, New York, Etats Unis d'Amerique 

Fonction 

Gerant de categorie A 

Organe 

Conseil de gerance 

Duree du mandat 

Indeterminee 

Date de nomination 

07/11/2016 

BENDIT Henry B. 

Adresse 

590, Madison Avenue 

39 

NY 10022, New York, Etats Unis d Amerique 

Fonction 

Gerant de categorie A 

Organe 

Conseil de gerance 

Duree du mandat 

Indeterminee 

Date de nomination 

07/11/2016 

PAULSEN Curtis 

Adresse 

N19 W24200, Riverwood Drive 

Wl 53188, Waukesha, Etats Unis d'Amerique 

Fonction 

Gerant de categorie A 

Organe 

Conseil de gerance 

Duree du mandat 

Indeterminee 

Date de nomination 

07/11/2016 
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Modification / Renouvellement 


LEHERLE Marin 


Adresse 


Fonction 

Organe 

Duree du mandat 
Date de nomination 


14, rue Edward Steichen 
2540, Luxembourg, Luxembourg 

Gerant B 

Conseil de gerance 

Indeterminee 

07/11/2016 


Radiation 

LUX BUSINESS MANAGEMENT S.a r.l. 

Immatricule(e) sous le numero B79709 

Fonction Gerant B 

Organe Conseil de gerance 
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